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rouge blanc, la wollastonite ilisparait et il iie reste plus qu’ime sorte traven- 
turine formee par le verre vert charge de petits eristaux d’oxydiile de 
cuivre. 

» Vitruve a decrit la fabrication dii bleu egyptien et on a racoiite This- 
toire : 

La preparation fat, dil-il, iiiventee a Alexandrie et Vestorius en a depuis etabll 
une fahrique a Pouzzoles. L’invention en est admirable : on broie ensemble du sable 
avec de la lleur de natron aussi menu que de la faritie; on la met avec de la limaille 
de cuivre el on arrose le lout avec un pen d’eau, de maniere a en faire une pate. On 
fail ensulte avec cette pate plusieurs bonles que Ton fail seclier. Enfin on les cliaufTe 
dans un pot de terre jilace snr un fourneau, de maniere que par la violence du feu la 
masse entre en fusion et donne nalssance a une couleur bleue. 

w J’ai constate cpie le precede decrit j3ur Vitruve reussissail, mais que 
le carbonate de sonde employe par A^estorius comine fondant n’etait pas 
necessaire et qu’il poiivait, d’ailleurs, etre reinplaee avantageusement par 
d’autres sels. Le fondant dont j’ai tire le meilleur parti est le sulfate de 
potasse. 

)) Les ancicns employaient dans leur fabrication un grand exces de 
silice; la matiere bleue, en se formant, se moulait sur les grains du sable 
emplo}e. J’ai troiive plus avantageux d’operer avec des melanges bien plus 
basiqiies, quitte a nettoyer ensuitc ii I’aide de I’acidc ehlorhydrique les 
produits obtenus. La purification complete s’acheve au moyeii de la liqueur 
dense de Daniel Klein. 

» C’est vainement que j’ai cherche a remplacer dans le bleu egvptien la 
chaux par la magnesie. 

La beaute et la solidite de cette matiere eolorantc, qui ne redoute ni 
I’air, ni riuimidite, ni la lumiere, ni la plupart des agents chimiques, la 
facilite de sa fabrication, le prix tres bas auquol on pent la produire font 
desirer qu’elle reprenne sa place dans rindustric. » 


PALEONTOLOGIE. — Sur deux Echinodermes fossiles provenant 
de Thersakhan (^Turkestan). Note de AI. G. Cotteau. 

« Je desire appeler un instant I’attention de I’Academie sur deux Eehi- 
nodermes fossiles rapportes par mon frere, E. Cotteau, du Turkestan, et 
qui lui avaient ete remis, a Askabad, par le general russe Komaroff. Ges 
Echinodermes ontete recueillis par le general lui-meme a Thersakhan, sur 
les bords de la riviere de Soumbar, tpii se jette dans le fleuve Atrek. 
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)) L’lin d’enx: est im Criuoitle que M. P. de Loriol vieiit ile decrire etde 
fiij;urer dans le Bulletin de la Societe geologique de France, sous le iioni 
A' Austinocrinus Koniarofji. Bien que le calice no soil pas coiinu, la tige pre- 
sente ties caracteres si particuliers qu’elle a ete consideree par ]\I. de Loriol 
comme (levant former iin genre nouveau ; cette tige est massive, cylindrique, 
de a de diametre; elle se compose d’ai'ticles minces, rugueuxou 
granuleiix snr la face externe. Les facettes artioulaires portent une rosette 
cenlrale de cinq petales creiises, limites par de courtes crenelures, ne de- 
})assant pas la moitiedu rayon, et meme parfois atteignant a peine le tiers. 
Le reste de la surface est convert de stries rayonnantes fasciculees. Les 
articles verticillaires sontrares; ils j)ortaient cinq cirres dont les facettes 
articnlaires echancrent fortement le bord. Ce genre, suivant M. de Loriol, 
appartient a la famille ties Pentacrinides ; il se rapproche des Balanocrtnus , 
mais il en differe totalenient par la grande brievetede la rosette articulaire 
et la presence de stries rayonnantes fasciculees sur la moitie au nioins de la 
surface des facettes, 

» La seconde espece est un Echinide parfaitemenl connu, se rapportaut 
au genre Coraster, dont j’ai donne la description, pour la pi-emiere fois, 
eii i88G, et qui renferme deja nn certain nombre d’especes decrites par 
M. Seunes et par moi, faisant toules partie de la craie senonienne supe- 
rieure. 

» Les exemplaires du Turkestan sont tout a fait identiques au Coraster 
Vilanocce, tres abondant dans la craie superieure d’Allaz, province d’Ali- 
cante (Espagne); ils sont caracterises ])ar lenr petite laille, par leur test 
subcordiforme, eleve, renfle, arrondi en avant, subtronque en arriere, 
brusquement declive dans la region anterieure, a peine carene dans I’aire 
interambulacraire impaire, bombe en dessous et legerement rentrant a la 
base. Dans le Turkestan, de meme qn'en Espagne, les autres caracteres de 
I’espece sont nettement tranches. Le sommet ambulacraire est tres excen- 
trique cn avant; le sillon anterieur, nul a la face superieure, s’accenlue un 
pen aux approclies du peristome; I’aire ambulacraire impaire est etroite, 
formee de pores simples, j)etits, disposes par paires obliques, s’ouvrant a 
la partie inferieure ties plaques, dans des fossettes d’antant plus serrees 
qu’elles se rapprochent davantage du sommet. Les aires ambulacraires 
paires, tout en ayant une structure a peu pres identique a celle de I’aire 
ambulacraire impaire, sont comj)osces de pores plus apparents. Le peri- 
stome est peu developpe, subcirculaire, labie, fortement excenlrique en 
avant. Le fascicle des Coraster, toujours tres caracteristique, ne saurait etre 
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coiifontlii avec aucmi autre; il est relaliveinenl pen siiuieux et entoure, a 
la face superieure, les aires ambulacraires. Chez le Coraster Vilano^'cc, il 
ilesceml en avaiit, tres pres de I’ambitus, tandis que, dans la region poste- 
rieure, ii est relalivement plus eloigne du periprocte. Cette memo ilispo- 
sition se relrouve dans nos excinplaires du Turkestan. 

1 ) M. Vilanova, professeur au Museum de Madrid, auquel est due la de- 
couverte de cette esj)ece, en Espagne, me Tavait, dans I’origine, indiquee 
commeetant lertiaire, et, suivant sou opinion, j’avais cru tievoir la placer 
dans I’etage eocene. De nouvelles observations faites, en France, dans les 
Pyrenees, par M. Seunes el, tout recemment, par M. Nickles dans la pro- 
vince d’Alicante, out proiivc que les couches (jui renferment le Coraster 
Vilanovoi appartieniient certainement au terrain cretace superieiir. A cel 
egard aucun doute n’est possible. 

» La presence de ce petit Kebinide tians le Turkestan, a line aussi grande 
distance des Pyrenees et ile la province d’Alicante, est exlremenient inte- 
ressante et suflit pour etablir que les couches de Thersakan, dans lesquelles 
le C. Vilanovcc a etc recueilli, font partie de la craie sujjerieure. Cette 
especc pent ctre considerce comme essentiellemeiit caracteristique, et 
deinontre qn’a cette epoque les mers cretacces occupaient de ties vastes 
regions et se prolongeaient tiaiis le Turkestan et dans ITnde. d 


M. IIatox de la iiocpiLLiEiiE, cii (Icposaut sur le bureau le second fas- 
cicule du tome P‘ de son a Cours de Machines a TKcole superieure ties 
jMines », s’exprime comme il suit : 

H J’ai dcjii eu I bonneur d’offrir a rx\cadcmie le premier fascicule de 
nion Cours de Machines relatif a rilytlraiili(|ue et aux moteurs bydrauliques. 
Celui-ci estentierement consacre a la Thermotlynamique. L’ctudedu meca- 
nisme des machines a vapeiir forinera le volume suivant. Toutefois ce fas- 
cicule, independamment de la theorie abstraite des gaz parfaits, de cede des 
vapeurs ettle la Tbermodynamique geiierale, renferine la description effec- 
tive des moteurs a vent, a air com]>riine, a air chaud, ii gaz, a petrole, 
a ammoniaque, etc., ainsi tpie cede ties compresseurs, des machines souf- 
flantes, des apparcils frigorifiques, etc. « 


M. A. LfiDiEUpreseutea I’Academie letoniel, avec Atlas de 3 j Planches, 


